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SIEMENS RADIO - Mod. SM 522 - Onde raedie e onde curie a penneabilitu vuriabile. ME 469 kc. l’lacca rcttificalricc 170 V. caiodo 164 V coniinua 
a 64 niA. Tension? plueca finale 155 V, schernio 130, catodo 7,2 V. Altre valvole 130 CV placca V. capilolo nono). Manopola e compensator! a pane. 













